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faipr ftftnnwr aanftn 
srftwraw : 

■ '■■■■ ■■■■s' KV>'.v 

13 RPf, 2<i07 . - ■ ■ ' 

^T-7/25( 5 )/2003-*ft$3in^.~^fa f%f faPwM* 3RP#T, 1%T 2003 ( 2003 WT 36 )■ } 

178 ^ 3T*fajWS Ttfataf SST afos**U4*4*l{! Slfatafwi JPlta SWfm *» 

.■fa|pT t*rf*nn>w strata .(tftta ^ Msr sfltsitf) faftarc, 2004, f*r£ sRta,‘"ratal wf,: 

^ihPt ras-i # fan fawRiRsM f4pH4H wrrar I, : - [ 

1. ^rer wRwr wfir.-d) Ftfaf-wTratrtfftrar hr 4>*<ta ftsjd Rif-wn* strata 

ftf&Bta, 2007 tt 

(2>| ^1^ra*U-4“2007^^?Wl . 

2. fjH*ro*r 16 w ftPrw ^ ie ^ wffr w, flHfWiM W #pir, 3t*tf^:- 

**16. TO WI ^ ^ tafcq*? ^ ^ ^ f, PtHfafaft ^ WPtSft- " ! 

( O -ytf qmxbm) Wtf raft wwwtir- ^ 

(w) Ost) - so % 

sfrti^N? ■ .' 

^ __ ■,":*■■. x ; 

(IS) /' Hdtfl Rn'm^e WTWft?R I^T. sfr SIS a>«tf ‘ •>' . — 75 % 

WtaFT tafct T£t-I, 2hft T^-II, Wt 1 tfo 2 sffc$ ^ W-I 


lEwjUl : ^ 

CTTT (fata) SPtKf^ftta^ft 3tTgtaftrer StatetaTipftl ^ AW#W j J 

*ft «PWT ITORsfam 

(ii ) wt Aim ^ fal* wpt TO NR WTCW- 

(w) ##rap*s (w) ^wftasttaw^rataff^ lteRB^wsrawTtat^ - so 
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(^) -Hell TO'iRi'll %. q^ TO '3v5|f TOTTO q^ (zt qf TOM, qt TOT-II, - 75 % 

Wl 1 afa 2 faTOFl) TOT ^ qf7ft fa, ^ ?TcT^T TOTOlf ^ 

(iii) TITO* ^5 qr~ 

(qr) qfa TOg (ts) sfo (q) -fro to ^lf ^ faqre qfrreq dqqrftq to qqqf d^K7 

200/210/250 fansro ^ 500 ^maa 3fa ««« tot ^ 

famqro 3Mi it qkrq 2600 fa. qfafa fadfad to 2550 fa. /fafat /fadfad to 

nvqiqqaT TOfa 2500% qfaffi/fqfaiTOTO 2450 fa. ^qfrfr/ fqfaTO to 

fdiqui 1 : 

500 faTTTO 3fk 3 '<h^ ^ ^plil q^Tfqq ^', «ref qTTOTqjfaq«t qqTfaq faq qfa t TOT q^el dc^KH to 

qi dMlfa TOTTO qrq qiTO 40-%, qfa)ff,%faqRTOTO%ftl 

■fenrur 2 r 


^ ■■■sCHKi *fal ^ faq, r-Jl-f«ti W 200/2] 0/250 faMTH 7^ 3% 500 faTTTO: dfa 3Tfa TOlfa 7^ qq ffa-iH t, 
T THqftq Tiror j/iki qfa to to qifar ^kr?r toito ^ to qr ^iti 


31 oo fe ^fart/fadfaq TOf 
2850 fa. qfafa/fafaTO TO 


(TO) qroRTOTOlTTOS: 

(^) dl'-sf 7TR '5vjft 

(TO ffaqro tttofitotTO faTOif toitoTO q 

i I j qTfaq aqqrftq TO TOif d^KH <£ faq ^rqr WS (fa) <# 3 T#T fafqfas TOTTO ^ TO 

qq q? fafat faRT?2 qqrqtfaq fafafe q) ^ftqn-i -b 41 t qliluo -u (qro 1 sfa 2) q^ faro qfa far 
TO to+toTO qq totEt qfaf fq> TOrrfro qq totT :- 

U) 50 TOTOki STT^cTT TOTT fdHI^i e£ -fro : 1.10 qq'^HebU*; 

(ii) 40 qf^m ■wt^tt qrat ^ fro; : 1.07 qq TpTqqqrqi; 

(iii) 30 qfqqra ainfm TOft froq^^: 1.04 qqn p i ^ufr ; 

i iv ) 'OTTO ^ apq tj?qt'■£ %IT mJi+ohlH TOTlTO qq-75T5 (i) 3 WZ (iii) t( qt 3TOTf-TOTf 

tq^fTO ri^Kqi ^^^qt'qrfq^n^^, 30-40 4r 40-50 qrt#qqft sq^q 
sqjro ^ fqqfftq q?r ^qrofti 

(2) qTOft TinMisd q)K4^ifH%fqt5^^qlHM-I 3^ <341^-11 : 

1 3 900 fqi. ^M/froftro to 

■^TTOTOT-Il 2850 % ^TOTT/fq/^Hld TO 

( it ) ^ TOTO/TTroq /iTOifq qrsif tottto q^- 
(i) qrorWi fqr. q( Mrfq^rr#i fawn 4 cmkh 


dr9KH 


qf^qq snqiffc^i ^ R>w) 

(fe q^/froffTO) 


^ 3qq?fq 
(1%. ^fif)/froftqiH) 



2000 

2900 


2075 

i 

3010 

$RTT «ft ^ 

2075 

3010 


2075 

3010 

3fft^TT TTT 

2100 

3045 

^(UfaTK flft ^TT T7T r f 

2000 

2900 

qqqqqjTO qft qt to 

2000 

2900 









[*¥1*1 HI—Ml u 6 4j 1 %T w*lf4 * -■ 1 

(fi) 1 -4-2004 ^ ^ ^ ST^t^ 

t*w AoftiflRfrr a#*ffh 

TggTT arc q^ T 268$ 2830 fay AwlflfflraWe M& 

- tifflKl 3 lwtH - 1850 far ^{-M/ fVdlqk^fel 1950 far 4<a 

. Ciii) ftl aMt 3HW^ *f»*ft ! > 

^TT 3TW<fa - 3225 ft. <Mtl(l/flWlftli ^ 

*fgq?t strafa - ' 2250 %. 

(is) asntffcn % smnfar 4 *, 

ig^IT ftTSlft - 3580 "SRI ' ' ■ ' ' 

U l fi f fr K ftf Hffr ^ivr^t 

3(14^ — 3125 ft. ■itriUl'fVxnWc Wil 1.02 X 3125 ft.' q^W)/ftsil4t* ^<3 

■^fgiraaiPRN - 2030 ft. ^Mi/fMsre to 1.02x 2030 %. 

(iv)’ftvrf*prf»www 

(•gjj sifaaT srraift^ awn ft=? : „ • • 

(i) (ii) 4 3Hfft3ltf ^ ftPTRT $1*WI ^roiRa S!W 

fi MftriW araffc^^lTPT -qfW^Wff amftt 

* 4.5 ft#./ft*iftiTO ■zo.ft^./ftdWiiTO 

(ii) TO’STTO'arsif^s , 3,5 

(■O') Rir'iis* ■wisiUn W*! 4>3(f «rnwi •fc'ft 

ftwflftCT gwft ^ ^TT’T HfW(p#SffRl 

3.0 ft#./ftcl)«ll<i Nil 3.0 ft *ft/ft<nW.^O 

(V)«ftftw^rfww 


(3>) 4>1^MI «i«tiRci *rwi i' 


r 

ileum (q$f?i*i) 1 
cIW tiftd 

, <(IUwn (^jfifj'i) 

OTtftftft 

(0 2 o 6 ftflft 2 »£asiT 

9.09£ . 

■ 8.5% '.. 

(ii) 500^nWRT^R!T 

fal{(l tnftrci T T»W ^FT 

7.5% ' 

9.0% • 

7.0% , 

8.5% 

(iii) 'm 

11.0% 


(iv) 'srer ^cttr 

120% ■ 


(TBO sfffldji ^rnisn I 

. -H > 


(i) ^3 ®k* 3Tfa?fa 

■3JM6 '.- 


(ii) ^A\ ^i^'t 

1.0% 

" J ■ ‘ , 


W faFfl5E.3n*nft?r ciN "3*^it ;, - 

(0 hM ftiJHBd , faft& ^ ttw-i ^ frfop-n flaw 1 4t n) ftftftm 

'^t: 
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(v)(^i) (i) 3?k (ii) T TT ikeil 3TTViRfl ^ivi k "3wrf TsFRT yfHiJH ‘-jfd^dri 

3^(1 R=W T^Rrl w'pjilH ^ aqfkff 0.5 kTTi 

(ii) kfHise ^klkM fclfH^ k ii 91 if 41-I sk k f | i(41 -II l .sk II : 

k ^ Rkl ' 12.0% 

^TRTkHl io.% 

(imui : 

„ ™ ’TpraSq 3 rnm (*r) 3k (k n « it kkr 

0,5% d^ "RHT ■jiii.j j|; | , 

(vi) fkifkmJT arak 

^ ^ w ‘ ^ ^ ^ qiFdik^ RW4H k cTTfm 14 RTkr#T ^Tgft kk?T 3rek k H I jRK H i n t 


C^l arrkk sk kn^e kki dbiK-t k? 
(w} kt 3TRk ^wrr k? 

feW .; 


iso Ik 

90 fk 


.-^ .-ki fterkRDr'afrafir k kn kfkw i -4-2006 ^ t^t ^ kk " 

k H^T. kTfT, (kk) 


’Rk JdU(U| : 


[fkim 111/TV/150/2006/ 3M. ] 


•_ „ ^ 1 ^ RTT (smiMTw) qm 111,73(5 4 r (kkr 29-3-2004 k arfkjfk Ik? kiw 

■'R khi^K. kkk knj; ttxt k : 

y -, . u ' ^ ^ <lJl4 ^ l,iraiW ^ ^ HI, TSS 1 4, niO*a 9-9-2004 k kkjfk k^k fkjtT 3fkk 

(3RR>kFR*T* kryff) f W?TT R?kRT> kfklR, 2004 I 

. y . r l '' 11 ;' ‘7^ ^ ^ ^mTtTCT), Rm in, kg 4, fm'lta 25-8-2005 k kkjfk ^-k-t k%trkfkw=h akra 

(<dk4) TfRTtTT 3417 ?TtT'J (RHR31 Wl^Tj faPpjR . 2005 t 

ic , ‘ k' ^ ■^TOi^nw). rri in, ks 4 , ukIo 8-6-2006 k skRjfk kkrk|[(TkfkTR^r srkk 

(slwklwH sk kf) (WTTR'k^) kfkw, 2006 1 


CENTR.4I. ELECmiaiT REGULATORY COMMISSION 
NOTIFICATION 

„ New Delhi, the 13th March, 2007 

■?nns\ ^°‘ E ' 7 ; 25,5)/2003 - CERC — In «ercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 
2003), and all other powers enabling it m this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory 
Commission hereby makes the Allowing regulations to further amend the Central Eleetricitv Regulatory Commission 
(Terns and Conditions of I antf) Regulations, 2004, hereinafter referred to as “theprincipal regulations", namely: — 

Com™! S ji 0rt ti,!c i ;md “ mn,cncemcnt ^ 1 ) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory 
Commission (Tcf ms and Conditions of Tariff) (Amendment) Regulations, 2007. 

.(2) These regulations shall come Into force on 1-4-2007. 

2. Amendment of Regulation 16.—Regulation 16 of the principal regulations shall be substituted as under:- 
"16. Norms of Operation: The norms-of operation as given hereunder shall apply: 







[WT ill—'BP>g4] _._;_ . *TRtT5>r : whhk**i „ ■ ■ ...'■■ ■ ' ? 

(i) ihrget avnikbijitv for recovery offliH capacity (fixed) charges 

■"••:■■■ fc 

(a). All thennal power generating stations, exoejrt those covered ,lmder clause (b) below - 8Q% 


Thennal PoWer Corporation Ltd. ' ' ■•75%. 

Note : Recovery of capacity (fixed) charges below the level of target availability shall be onjjro fata basis.. At aero 
availability, no capacity charges shall be payable. 

(U)IhrgetPbiitLoadFactorforIiic«itive 


(a) All thermal power generating stations, except those covered under clause (b) below 

(b) Thermal power generating stations of Neyvcli Lignite Corporation Ltd. (TPS-I, 

TPS-II, Stage I & II and TPS-I Expansion) and Talcher Thermal Power Station of 
National Thermal Power Corporation Ltd. 

(iii) Gross Station Heat Rate 

(a) Coal-based thermal power generating stations, other than those covered under clauses (b) Mid (c) below 

200/210/250 MW sets 500 MW and above sets 

During stabilization period 26Q0KCal/kWh ' 2550 KCal/kWh 

Subsequent period 2500K.CU/kWh . 2460KCrfAWb . ^ 


Notel 

In respect of 500 MW and above units where the boiler feed pumps af e electrically operated, the gross station hea^rate shall 
be 40 kCal/kWh lower than the station heat rate indicated above. 


Note 2 ■ 

For generating stations having combination of 200/210/250 MW sets and 500 MW and above sets, the normative gross 
station heat rate shall be the weighted average station heat rate. 

(b) Talcher Thermal Power Station 3100 kCal/kWh 

(c) Tanda Thermal PoVer Station 2850 kCal/kWh 


(d) l igni te-fired Thennal Power generating Stations 

(1) For lignite-fired generating stations except for TPS-I and TPS-II (Stage I & II) of Neyveli Lignite Corporatipn 
Ltd., the gross station heat rates specified under clause (a) above for coal-based thennal power gehbraung 
stations shall be corrected, using multiplying factors as given below: 


For lignite having 50% moisture: Multiplying factor of 1.10 
■ Of) ■ For lignite having 40% moisture; Multiplying factor of 1.07 

(iii) For lignite having 30% moisture: Multiplying factor of 1.04 ■ ■. 

(iv) For other values of moisture content, multiplying jfector shall be pro-mted for moisture content 

between 30-40 and 40-50 depending upon the rated values of multiplying factor for the respective 
range given under sub-clauses (i) to (iii) above. 1 , - , 

(2) TPS-I;and TPS-II (Stage I & IE) of Neyveli Lignite Corporation Ltd, : 

TPS-I 39O0JcCaMtWh / 

TPS-fi 2850 kCaMcWh , , 


(e) Gas Turbine/Combined Cycle generating stations 


© 

Name of Generating 
station 


GandharGPS 

KawasGPS 

Anta GPS 
Darin GPS 
AuraiyaGPS 

FaridabadGPS 
Kay amkulam GPS 


Combined cyde 


' (kCalAWh) 


2090 

207T 


2075 

2075 

2100 

2000 

2000 


Open cycle 
(kCal/kWh) 

2900 

3(80 

3010 , 
3010 
3045 
• 2900 
2900 
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(ii) Generating stations declared under commercial operation on or after 1-4-2004 


Advanced Class Machines 
Open cycle 2685kCaI/kWh 

Combined cycle 1850 kCal/kWh 

(iisj Small Gas T urbine Power Generating Stations : 

(a) Assam Gas Based Power Station, Kathalguri: 
Open Cycle 

Combined Cycle 

(b) Agartala Gas Based Power Station, 
Rumachandranagar: Qpen Cycle 

(c) Other than (a) and (b) above ; 


E/EA / ECvE2 Class Machines 
2830 kCal/kWh 
1950 kCal/kWh 


3225 kCal/kWh 
2250 kCal/kWh 


3580 kCal/kWh 


With Natural Gas 


With Liquid Fuel 


Open Cycle 

3125kCakkWh 

1.02 x 3125 kCal/kWh 

Combined f. ’ycle 

2030 kCalAWh 

1.02 x 2030 kCakk Wh 

(iv) Secondary Fuel Oil Consumption 



(a) (Gal-based generating stations : 



(i) All coal-based thermal power generating stations except those covered under sub-clause (ii) below : 

During Stabilization period 

Subsequent period 


4.5 ml kWh 

lOmlAWh 


fii) Taleher Thermal Power Station 

3.5mVkWh 


(b) Lignite-fired generating stations : 



During Stabilization period 

Subsequent period 


5.0 ml,'kWh 

3.0 ml/kWh 


(v) Auxiliary Energy Consumption 



(a) Coal-based generating stations ; 

With cooling tower 

Without cooling tower 

u) 200 MW series 

9,0% 

8.5% 

(ii) 500 MW series Steam driven boiler feed pumps 7.5% 

7.0% 

Electrically driven boiler feed pumps 

9.0% 

8.5% 

(iif) Taleher Thermal Power Station 

11.0% 


f iv) Tanda Thermal Power Station 

12.0% 


(b) Gas 'Turbine.- Combined Cycle generating stations : 


(i) Combined cycle 

3.0% 


(iii Open cycle 

1.0% 


(c) Lignite-fired thermal power generating stations 



(i) All generating stations, except TPS-I and TPS-II (Stage 1 & 11) of Neyveli Lignite Corporation Ltd*: 

1 he auxiliary energy consumption norms shall be 0.5 percentage point more than the above auxiliary 
energy consumption norms of coal-based generating stations at (v) (a) (i) & (ii) above. 


fii) TPS-f & TPSTl Stage-! & II of Neyveli Lignite Corporation Ltd.; 
TPS-f 12,0% 

TPS-II 10.0% 
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W TTS m l dfflUKMI 


Note: 


• During stabilization-period, normative auxiliary consumption shall be reckoned ai 0.5 percentage point more than 

the norms indicated at (a), (b) and (c) above. 


(ri) Stabilization period 

In relation to a unit, stabilization period shall be reckoned commencing ftrim the date of commercial operation of that 
unit as follows, namely: 

(a) Coal-based fuid lignite-fired generating stations 180 days ■ ... 

(b) Gas turbine/oontbined cycle generating stations 90days 

Note: 

The stabilization period and relaxed norms applicable during the stabilization period shall cease to apply from 
1-4-2006. ‘ 

K. S. DHfflGRA, cW^Jnv) 
[ADVT lHrtVA5(V2006i|Bxty.] 

Note: 

The principal regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) Part-III, Section 4on29-3-2004 and 
were amended frtan tirae to time as under: 

(i) Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions ofTariff)(FirstAmendriient) Regulations, 
2004„notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section4 dated 9-9-2004. 

(ity Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (FirStAmendrrKnt) Regulations, 

2005, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part HI, Section 4 dated 25^8-2005. 

(Hi) Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 

2006, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part HI, Section 4 dated 8^6-200d. 
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